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नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 18 , 2018 / वैशाख 28 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 18, 2018 /VAISAKHA 28 , 1940 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 

( भारतीय मानक ब्यूरो ) 
नई दिल्ली , 14 मई , 2018 


का . आ . 1966( अ ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम , 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के अनुसरण में भारतीय 
मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या ,वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द 
होने हैं , अगर हैं , की संख्या , वर्ष 

और शीर्षक 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस 1448 [ पी : 25/ अनुभाग 1] : 

2018/ आई एस ओ 3104 : 1994 
पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की परीक्षण 
पद्धतियाँ [ पी : 25] पारदर्शी और अपारी 

तरल पदार्थ अनुभाग 1 कीनेमतिक 
विस्कोसिटी का निर्धारण और डाइनैमिक 

विस्किसिटी की गणना 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 1448 [ पी : 25] :1976 

पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों की 
परीक्षण पद्धतियाँ [ पी : 25] पारदर्शी 

और अपारी तरल पदार्थ अनुभाग 1 
कीनेमतिक विस्कोसिटी का निर्धारण 
और डाइनैमिक विस्किसिटी की गणना 

( पहला पुनरीक्षण) 


2729 GI/ 2018 
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स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या,वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द 
होने हैं , अगर हैं , की संख्या, वर्ष 

और शीर्षक 
( 4 ) 
लागू नहीं 


( 5 ) 


( 3 ) 
9 मई 2018 


लागू नहीं 


( 2 ) 
आई एस 1448 [ पी : 169] : 2018/ 
आई एस ओ 15597 : 2001 पेट्रोलियम 
एवं इसके उत्पादों की परीक्षण पद्धतियाँ 
[ पी : 169] क्लोरीन और ब्रोमीन सामग्री 
का निर्धारण – वेवलेंथ फैलानेवाला एक्स 

रे प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोमेट्री 


3. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 3028 ( भाग 3) : 2018 स्वचल 
वाहन - चलती वाहनों द्वारा शोर का 
उत्सर्जन — विशिष्टि एवं मापन पद्धति 

भाग 3 एल 5 श्रेणी 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस / आई एस ओ 6742- 2 : 2015 
साइकिल _ _ प्रकाश -व्यवस्था एवं पश्च 
परावर्तक युक्ति भाग 2 पश्च-परावर्तक 

युक्ति 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस/ आई एस ओ 6742- 2 : 
1985 साइकिल - प्रकाश-व्यवस्था 

एवं पश्च- परावर्तक युक्ति - 
प्रकाशमितीय तथा भौतिक अपेक्षाएँ 

भाग 2 पश्च -परावर्तक युक्ति 


____ 5. 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस/ आई एस ओ 10079- 2 : 2014 
चिकित्सा चूषण उपकरण भाग 2 हस्त : 

चालित चूषण उपकरण 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस/ आई एस ओ 10079- 2 : 
1999 चिकित्सा चूषण उपकरण भाग 

2 हस्त : चालित चूषण उपस्कर 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस 10804 ( भाग 2) : 2018 कृषि 

प्रयोजनों के लिए अनुशंसित पम्पिंग 
प्रणालियाँ भाग 2 सब्मर्सिब्ल पम्प सेट्स 

( तीसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 10804 1984 
कृषि कार्यों के लिए अनुशंसित पम्पिंग 

तंत्र 
( दूसरा पुनरीक्षण) 


___ 7. 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस 11561 : 2018 ठंडे पानी के 
टावरों का परीक्षण — रीति संहिता 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 11561 : 1986 ठंडे पानी के | 
टावरों का परीक्षण – रीति संहिता 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 11607 - 1 : 2006 
टर्मिनल विसंक्रमित चिकित्सा उपकरणों के 

लिए पैकेजिंग भाग 1 
सामग्री, विसंक्रमण बाधा प्रणाली और 

पैकेजिंग के लिए आवश्यकताएँ 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या,वर्ष और शीर्षक 


संख्या 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 
होने हैं , अगर हैं, की संख्या, वर्ष 

और शीर्षक 
( 4 ) 


al 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


9. 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस 12375 ( भाग 2) : 2018/ आई 
एस ओ 7206-2 : 2011 शल्य चिकित्सा के 
लिए अन्तर्रोपन - आंशिक और सम्पूर्ण कुल्हे 

के संयुक्त कृत्रिम अंग 


आई एस 12375 ( भाग 2 ) : 
1993/ आई एस ओ 7206- 2 : 1987 
शल्य चिकित्सा के लिए अन्तर्रोपन - 
आंशिक और सम्पूर्ण कुल्हे पर के जोड़ 
भाग 2 धात्विक और प्लास्टिक 

सामग्रियों से बनें 
बियरिंग सतह 


भाग 2 धातु , चीनी मिट्टी और प्लास्टिक 
सामग्री से बनीं आरटिकुलेटिंग सतहें ( पहला 

पुनरीक्षण ) 


10 . 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 13450 ( भाग 2/ अनुभाग 20 ) : 
2018/ आई ई सी 60601-2-20 : 2009 
चिकित्सा विघुत उपस्कर भाग 2 बुनियादी 

सुरक्षा और आवश्यक कार्य निष्पादन के 
लिए विशेष आवश्यकताएं अनुभाग 20 

शिशु परिवहन इंक्यूबेटर्स 


11 . 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस 14363 : 2018/ आई एस ओ 
11243 : 2016 साइकिल - साइकिलों के 
लिये सामान कैरियर – आवश्यकताएँ एवं 

परीक्षण पद्धतियाँ 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 


आई एस 14363 : 2009/ आई एस ओ 
___ 11243 : 1994 साइकिल – 
साइकिलों के लिये सामान (कैरियर ) 
- अवधारणा, वर्गीकरण एवं परीक्षण 

( पहला पुनरीक्षण ) 


12. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 14700 (भाग 4/ अनुभाग 17) : 
2018/ आई ई सी 61000- 4- 17 : 2009 
विघुत चुम्बकीय संगतता ( ईएमसी ) भाग 4 
परीक्षण एवं मापन तकनीकें अनुभाग 17 
दिष्ट धारा इन्पुट पावर पोर्ट प्रतिरक्षा 

परीक्षण संबंधी लहरी 


13. 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस 15059 : 2018/ आई ई सी 60942 : 
2003 विधुत ध्वानिकी - ध्वनी अंशशोधक 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15059 : 2001/ आई ई सी 
60492 : (1997) विधुत ध्वानिकी - 

ध्वनी अंशशोधक 


14. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 15474 ( भाग 3/अनुभाग 2) : 
2018/ आई ई सी 60300 -3-2 : 2004 
निर्भरणीयता प्रबंधन भाग 3 अनुप्रयोग 
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क्रम 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या,वर्ष और शीर्षक 


संख्या 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द 
होने हैं , अगर हैं, की संख्या, वर्ष 

और शीर्षक 


( 1) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 2 ) 
मार्गदर्शिका अनुभाग 2 क्षेत्रों से 
निर्भरणीयता डेटा का संग्रह 


15. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 1574 (भाग 3/ अनुभाग 5 ) : 
2018/ आई ई सी 60300- 3-5 : 2001 
निर्भरणीयता प्रबंधन भाग 3 अनुप्रयोग 
मार्गदर्शिका अनुभाग 5 विश्वसनीयता 

परीक्षण सिधांत 


16. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 15474 (भाग 3/ अनुभाग 10) : 
2018/ आई ई सी 60300 -3 -10 : 2001 
निर्भरणीयता प्रबंधन भाग 3 अनुप्रयोग 

मार्गदर्शिका अनुभाग 10 निर्भरता 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस 15533 : 2018/ आई एस ओ 
8098 : 2014 साइकिल – छोटे बच्चों की 
साइकिल के लिए सुरक्षा अपेक्षाएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15533 : 2004 / आई एस ओ 
8098 : 2002 साइकिल – छोटे बच्चों 
की साइकिलों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएँ 


18. 


| 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस 15895 : 2018 उच्च एलुमिना 
उष्मासह सीमेंट - विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस 15895 : 2011 उच्च 
एलुमिना उष्मासह सीमेंट — विशिष्टि 


19 . 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस 660 : 1963 मकेनिकल 
रेफ्रिजरेशन के लिए सुरक्षा कोड 


आई एस 16678 ( भाग 3) : 2018/ आइ 
एस ओ 5149- 3 : 2014 प्रशीतन प्रणाली 
तथा तप्त पम्प - सुरक्षा तथा पर्यावरण 
संबंधी अपेक्षायाएं भाग 3 संस्थापन साइट 


20 . 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस 660 : 1963 मैकेनिकल 
रेफ्रिजरेशन के लिए सुरक्षा कोड 


आई एस 16678 ( भाग 4 ) : 2018 / आई 
एस ओ 5149 -4 : 2014 प्रशीतन प्रणाली 

तथा तप्त पम्प — सुरक्षा तथा पर्यावरण 
संबंधी अपेक्षाएँ भाग 4 प्रचालन , रखरखाव, 

मरम्मत तथा रिकवरी 


21. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16704 : 2018/ आई एस ओ 
16861 : 2015 पेट्रोलियम उत्पाद - 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


क्रम 
संख्या 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या,वर्ष और शीर्षक 


भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द 
होने हैं , अगर हैं, की संख्या, वर्ष 

और शीर्षक 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


ईंधन (क्लास एफ ) – डाइमिथाइल ईथर 

की विशिष्टि (डीएमई ) 


22. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 16761 : 2018/ आई एस ओ 
24510 : 2007 पेयजल और अपशिष्ट जल 

सेवओं से सबंधित गतिविधियाँ - 
उपयोगकर्ताओं की सेवा के सुधर और 

मुल्यांकन के लिए दिशानिर्देश 


23. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 21549- 6 : 2008 
स्वास्थ्य सूचना – रोगी स्वास्थ्य कार्ड डेटा 

भाग 6 प्रशासनिक डेटा 


24. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ 22600 - 1 : 2014 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान — प्रिविलेज 
मैनेजमेंट और एक्सेस कन्ट्रोल भाग 1 
अवलोकन और पॉलिसी 

मैनेजमेंट 


25. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ टी आर 22971 : 
2005 मापन पद्धतियों तथा परिणामों की 
यथार्थता (वास्तविक एवं परिशुद्ध) 
आईएसओ 5752 - 2 : 1994 मापन का 

डिज़ाइनिंग , कार्यान्वयन तथा 
इंटरलेबोरेटरी पुनरावृत्ति और पुनरुत्पादता 
परिणाम का सांख्यिक रूप से विश्लेषण में 
उपयोग के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन 


26. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ/टी एस 25238 : 
2007 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - स्वास्थ्य 
सॉफ्टवेयर से सुरक्षा जोखिमों का वर्गीकरण 


27 . 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ 27789 : 2013 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - इलेक्ट्रोनिक 
स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए 

ऑडिट ट्रेल्स 
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क्रम 


स्थापित तिथि 


रद्द होने की तिथि 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की 

संख्या,वर्ष और शीर्षक 


संख्या 


भारतीय मानक( कों ) जो कि रद्द 
होने हैं , अगर हैं, की संख्या, वर्ष 

और शीर्षक 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5) 


28. 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई ई सी 60335 - 2-89 : 2010 
घरेलु एवं सदृश बिजली के उपकरण भाग 2 
सुरक्षा अनुभाग 89 रेफ्रिजेरेंट यूनिट या 
रिमोट वाले वाणिज्यिक रेफ्रिजेरेटिंग 
उपकरणों के लिए विशेष आवश्यकताएं 


29 . 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस / आई ई सी 60958 -4- 1 : 2016 
अंकीय श्रव्य अन्तपुष्ठ भाग 4 व्यावसायिक 
अनुप्रयोग अनुभाग 1 ऑडियो सामग्री 


आई एस / आई ई सी 60958- 4 : 2003 

अंकीय श्रव्य अंतर्मुष्ठ भाग 4 
व्यावसायिक अनुप्रयोग (टीए4 ) 


30 . 


9 मई 2018 


9 मई 2018 


आई एस / आई ई सी 60990 : 2016 टच 
करंट और संरक्षी चालक करंट के मापन की 

पद्धति 
( पहला पुनरीक्षण ) 


आई एस/ आई ई सी 60990 : 1999 
टच करंट और संरक्षी चालक करंट के 

मापन की पद्धति 


31 . 


9 मई 2018 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई ई सी 62623 : 2012 
डेस्कटॉप एवं नोटबुक कम्प्यूटर – एनर्जी 

का मापन 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन , 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002 क्षेत्रीय 
कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता , चंडीगढ़ , चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर , भोपाल, भुवनेश्वर , कोयंबतूर , 
गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर , नागपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को 
http:// www. standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 

[संदर्भ: PUB/3/ 3/ 2018- 19 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLICATION DISTRIBUTION 


(Department of Consumer Affairs) 


(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14 May, 2018 
S .O . 1966 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column. The 
particulars of the standards, if any, which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


Sl. No . 


Date of Cancellation 


Date of 
Establishment 


No, Year & Title of 

the Indian 
Standards 
Established 

(2 ) 


No . Year & Title of 

the Indian 
Standards to be 
Cancelled , if any 

( 4 ) 


( 3 ) 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS 1448 (P : 25 / Sec 1) 

: 2018 /ISO 3104 : 
1994 Methods of Test 
for Petroleum and its 
Products [P : 25 ] 
Transparent And 
Opaque Liquids 

Section 1 
Determination of 
Kinematic Viscosity 
and Calculation of 
Dynamic Viscosity 
(Second Revision ) 


IS 1448 [P : 25 ]: 
1976 Methods of Test 
for Petroleum and its 

Products [ P : 25 ] 
Determination of 

Kinematic and 
Dynamic Viscosity 

(First Revision ) 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS 1448 [P : 169 ] : 

2018 /ISO 15597 : 
2001 Methods of Test 
for Petroleum and its 
Products [ P : 169 ] 
Determination of 

Chlorine and 
Bromide Content - 

Wavelength 
Dispersive X -Ray 

Fluorescence 
Spectrometry 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS 3028 (Part 3) : 
2018 Automotive 
Vehicles — Noise 
Emitted by Moving 

Vehicles — 
Specification and 

Method of 
Measurement Part 3 

L5 Category 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS/ ISO 6742 -2 : 2015 

Cycles — Lighting 
and Retro - Reflective 
Devices Part 2 Retro 
Reflective Devices 

(First Revision ) 


IS /ISO 6742 - 2 : 1985 

Cycles — Lighting 
and Retro -Reflective 
Devices Photometric 

and Physical 
Requirements Part 2 
Retro - Reflective 

Devices 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS /ISO 10079-2 : 
2014 Medical Suction 

Equipment Part 2 
Manually Powered 


IS / ISO 10079- 2 : 
1999 Medical Suction 

Equipment Part 2 
Manually Powered 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Sl. No. 


Date of Cancellation 


Date of 
Establishment 


No, Year & Title of 

the Indian 
Standards 
Established 


No. Year & Title of 

the Indian 
Standards to be 
Cancelled , if any 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Suction Equipment 

(First Revision ) 


Suction Equipment 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS 10804 (Part 2 ) : 
2018 Recommended 
Pumping Systems for 
Agricultural Purposes 
Part 2 Submersible 

Pump Sets 
( Third Revision ) 


IS 10804 : 1994 

Recommended 
Pumping Systems for 
Agricultural Purposes 
( Second Revision ) 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS 11561 : 2018 Code 

of Practice for 
Testing of Water 
Cooling Towers 
(First Revision ) 


IS 11561 : 1986 
Practice for Testing 
of Water Cooling 

Towers 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 11607 -1 : 
2006 Packaging for 
Terminally Sterilized 
Medical Devices Part 
1 Requirements for 
Materials , Sterile 
Barrier Systems and 

Packing Systems 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS 12375 ( Part 2 ) : 
2018 /ISO 7206 -2 : 
2011 Implants for 
Surgery — Partial 
and Total Hip Joint 

Prostheses Part 2 
Articulating Surfaces 

Made ofMetallic , 
Ceramic and Plastics 

Materials 
( First Revision ) 


IS 12375 (Part 2 ) : 
1993 ISO 7206 -2 
1987 Implants for 
Surgery — Partial 
and Total Hip Joint 

Prostheses Part 2 

Bearing Surfaces 
Made of Metallic and 

Plastic Materials 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS 13450 (Part 2 /Sec 

20 ) : 2018 /IEC 
60601- 2 - 20 : 2009 
Medical Electrical 
Equipment Part 2 

Particular 
Requirements for the 
Basic Safety and 

Essential 
Performance Section 
20 Infant Transport 

Incubators 


11. 


IS 14363 : 2018 / ISO 
11243 : 2016 Cycles 


9 May 2018 


IS 14363 : 2009/ISO 
11243 : 1994 Cycles 


9 May 2018 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sl. No. 


Date of Cancellation 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of 

the Indian 
Standards to be 
Cancelled , if any 


(3) 


(5 ) 


No, Year & Title of 

the Indian 
Standards 
Established 

( 2 ) 
— Luggage Carriers 

for Bicycles — 
Requirements and 

Test Methods 
(Second Revision ) 


— Luggage Carriers 
for Bicycles — 

Concepts , 
Classification and 

Testing 
( First Revision ) 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS 14700 ( Part 4 /Sec 

17 ) : 2018 / IEC 
61000 -4 - 17 : 2009 

Electromagnetic 
Compatibility (EMC ) 
Part 4 Testing and 

Measurement 
Techniques Section 

17 Ripple on d .c . 
Input Power Port 
Immunity Test 


13 . 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS 15059 : 2018 /IEC 

60942 : 2003 
Electroacoustics — 
Sound Calibrators 

(First Revision )) 


IS 15059 : 2001 IEC 

60942 : 1997 
Electroacoustics — 
Sound Calibrators 


14 . 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS 15474 ( Part 3 /Sec 
2 ) : 2018 /IEC 60300 

3 - 2 : 2004 
Dependability 
Management Part 3 

Application Guide 
Section 2 Collection 

of Dependability 
Data from the field 


15 . 


9 May 2018 


ΝΑ 


NA 


IS 15474 (Part 3 /Sec 
5 ) : 2018 /IEC 60300 

3 - 5 : 2001 
Dependability 
Management Part 3 

Application Guide 
Section 5 Reliability 
Test Conditions and 
Statistical Test 

Principles 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS 15474 (Part 3 /Sec 

10 ) : 2018 /IEC 
60300 - 3 - 10 : 2001 

Dependability 
Management Part 3 
Application Guide 

Section 10 
Maintainability 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
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Sl. No. 


Date of Cancellation 


Date of 
Establishment 


No, Year & Title of 

the Indian 
Standards 
Established 

(2 ) 


No. Year & Title of 

the Indian 
Standards to be 
Cancelled , if any 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


17 . 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS 15533 : 2018/ ISO 
8098 : 2014 Cycles 

— Safety 
Requirements for 
Bicycles for Young 

Children 
(First Revision ) 


IS 15533 : 2004 / ISO 
8098 : 2002 Cycles 

— Safety 
Requirements for 
Bicycles for Young 

Children 


18 . 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS 15895 : 2018 High 
Alumina Refractory 

Cement — 
Specification 
(First Revision ) 


IS 15895 : 2011 High 
Alumina Refractory 

Cement — 
Specification 


19 . 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS 660 : 1963 Safety 
Code for Mechanical 

Refrigeration 


IS 16678 (Part 3 ) : 
2018 /ISO 5149- 3 : 
2014 Refrigerating 

Systems and Heat 
Pumps — Safety and 

Environmental 
Requirements Part 3 
Insatallation Site 


20 . 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS 660 : 1963 Safety 
Code for Mechanical 

Refrigeration 


IS 16678 (Part 4) : 
2018 /ISO 5149 - 4 : 
2014 Refrigerating 

Systems and Heat 
Pumps - Safety and 

Environmental 
Requirements Part 4 

Operation , 
Maintenance, Repair 

and Recovery 


21 . 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS 16704 : 2018 /ISO 

16861 : 2015 
Petroleum Products – 

Fuels (Class F ) – 
Specifications of 
Dimethyl Ether 

(DME ) 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS 16761 : 2018 / ISO 

24510 : 2007 
Activities Relating to 
Drinking Water and 
Wastewater Services 
— Guidelines for the 
Assessment and for 
the Improvement of 
the Service to Users 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sl. No. 


Date of Cancellation 


Date of 
Establishment 


No, Year & Title of 

the Indian 
Standards 
Established 

(2 ) 


No. Year & Title of 

the Indian 
Standards to be 
Cancelled , if any 

(4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


23 . 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 21549 -6 : 

2008 Health 
Informatics — 
Patient Healthcard 

Data Part 6 
Administrative Data 


24 . 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO 22600 - 1 : 

2014 Health 
Informatics — 

Privilege 
Management and 
Access Control Part 1 
Overview and Policy 

Management 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS / ISO / TR 22971 : 
2005 Accuracy 
( Trueness and 
Precision ) of 

Measurement 
Methods and Results 
— PracticalGuidance 
for the use of ISO 
5725 - 2 : 1994 in 

Designing , 
Implementing and 

Statistically 

Analysing 
Interlaboratory 
Repeatability and 
Reproducibility 

Results 


26. 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS /ISO / TS 25238 : 

2007 Health 
Informatics — 
Classification of 
Safety Risks From 
Health Software 


27 . 


9 May 2018 


ΝΑ 


IS /ISO 27789 : 2013 
Health Informatics — 

Audit Trails for 
Electronic Health 

Records 


9 May 2018 


NA 


IS /IEC 60335 - 2 -89 : 
2010 Household and 

Similar Electrical 
Appliances – Safety 
Part 2 -89 : Particular 

Requirements for 


12 
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Sl. No. 


Date of Cancellation 


Date of 
Establishment 


No. Year & Title of 

the Indian 
Standards to be 
Cancelled , if any 

(4 ) 


(3 ) 


I 


(5 ) 


No, Year & Title of 

the Indian 
Standards 
Established 

(2 ) 
Commercial 

Refrigerating 
Appliances with an 

Incorporated or 
Remote Refrigerant 
Unit or Compressor 


29 . 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS /IEC 60958 - 4 - 1 : 
2016 Digital Audio 
Interface Part 4 

Professional 
Applications Section 

1 Audio Content 


IS /IEC 60958 - 4 : 
2003 Digital Audio 
Interface Part 4 

Professional 
Applications (TA4) 


30 . 


9 May 2018 


9 May 2018 


IS /IEC 60990 : 2016 

Methods of 
Measurement of 
Touch Current and 
Protective Conductor 

Current 
(First Revision ) 


IS / IEC 60990 : 1999 

Methods of 
Measurement of 
Touch Current and 
Protective Conductor 

Current 


31 . 


9 May 2018 


NA 


NA 


IS /IEC 62623 : 2012 

Desktop and 
Notebook Computers 

— Measurement of 
Energy Consumption 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur , Nagpur, Patna , Pune, Kochi. 
Online purchase of Indian Standards can bemade at http ://www . standardsbis . in . 
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